es + En 
UN HIPOLLT cna 


inzynier cywilny 


przeżywszy lat 56, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 6 kwietnia 1931 r. w Warszawie. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa, gdzie pogrzeb z kaplicy na cmentarzu rakowickim odbędzie 
się w piątek dnia 10-go b. m. o godzinie 2, po południu, na który-to smutny obrzęd stroskane dzieci 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 10-go b. m, o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Reformatow. 
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